50PC5D INTERCONNECT 


P1 


P2 


Y-SUS Voltages 


P2 

P3 

P4 

P7 

P8 

P9 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

1 

OV 

GND 

1 

OV 

GND 

1 

OV 

5V 

1 

OV 

193.0V 

1 

OV 

GND 

1 

OV 

5V 

2 

OV 

5V 

2 

OV 

GND 

2 

OV 

5V 

2 

OV 

193.0V 

2 

OV 

GND 

2 

OV 

5V 

3 

OV 

5V 

3 

OV 

5V 

3 

OV 

GND 

3 

OV 

193.0V 

3 

OV 

5V 

3 

OV 

5V 

4 

OV 

OV 

4 

OV 

5V 

4 

OV 

GND 

4 

OV 

OV 

4 

OV 

5V 

4 

OV 

5V 

5 

OV 

5V 

5 

OV 

OV 

5 

OV 

GND 

5 

OV 

OV 


5 

OV 

GND 

6 

OV 

OV 

6 

OV 

58V 

6 

OV 

GND 

6 

OV 

OV 

6 

OV 

GND 

7 

OV 

5V 

7 

OV 

58V 

7 

OV 

NC 

7 

OV 

OV 

7 

OV 

GND 

8 

OV 

OV 


8 

OV 

58V 

8 

OV 

OV 

8 

OV 

GND 

9 

OV 

1.8V 

9 

OV 

58V 

9 

OV 

5.8V 



10 

OV 

OV 

10 

OV 

NC 

10 

OV 

5.8V 


11 

OV 

.TV 

11 

OV 

193V 



12 

OV 

OV 

12 

OV 

193V 










P300 


Test Pattern 
P7 Generation 


P200 


IC1 

ICS 

IC8 

PIN 

RUN 

PIN 

RUN 

PIN 

RUN 

1 

5V 

1 

5V 

1 

3.3V 

2 

3.3V 

2 

3.3V 

2 

1.8V 

3 

0 

3 

0 

3 

0 


-S^r-S^f-3^r_3^r 

CM CO Ln 

Q Q Q Q 


IC4003 


IC4008 



I VS Adj 


P805 


P804 


I VA Adj 


670900001 A 

P801 

P802 

P803 

P804 

P805 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

1 

OV 

3.7V 

1 

OV 

OV 

1 

OV 

OV 

1 

OV 

OV 

1 

OV 

193.0V 

2 

OV 

4.9V 

2 

OV 

11.9V 

2 

OV 

OV 

2 

OV 

OV 

2 

OV 

193.0V 

3 

NC 

3.7V 

3 

OV 

OV 

3 

OV 

11.9V 

3 

OV 

5.0V 

3 

OV 

193.0V 

4 

OV 

OV 

4 

OV 

3.4V 

4 

OV 

11.9V 

4 

OV 

5.0V 

4 

OV 

OV 

5 

4.9V 

4.9V 

5 

OV 

OV 

5 

OV 

OV 




5 

OV 

OV 

6 

OV 

3.6V 

6 

OV 

5.9V 

6 

OV 

OV 




6 

OV 

OV 

7 

4.1V 

4.1V 

7 

OV 

OV 

7 

OV 

5.9V 




7 

OV 

OV 




8 

OV 

OV 

8 

OV 

5.9V 




8 

OV 

OV 




9 

OV 

19.4V 

9 

OV 

OV 




9 

OV 

5.8V 




10 

OV 

19.4V 

10 

OV 

OV 




10 

OV 

5.8V 







11 

OV 

3.4V 













12 

OV 

3.4V 





/-VO mpui y 


P801 


P803 


P802 


IC4008 


IC4011 


IC4013 


IC4016 





P6007 


P7009 I 
P7010I 


P4004 

P4005 

P4003 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

1 

5.1V 

5.0V 

1 

OV 

19.4V 

1 

OV 

3.4V 

2 

OV 

4.7V 

2 

OV 

19.4V 

2 

OV 

3.4V 

3 

5.1V 

5.0V 

3 

OV 

OV 

3 

OV 

OV 

4 

OV 

OV 

4 

OV 

OV 

4 

OV 

OV 

5 

OV 

4.7V 

5 

OV 

5.9V 

5 

OV 

5.9V 

6 

OV 

4.7V 

6 

OV 

OV 

6 

OV 

5.9V 

7 

OV 

5.0V 

7 

OV 

3.4V 

7 

OV 

OV 

8 

5.1V 

5.0V 

8 

OV 

OV 

8 

OV 

OV 

9 

OV 

OV 

9 

OV 

11.9V 

9 

OV 

11.9V 

10 

3.3V 

3.3V 

10 

OV 

OV 

10 

OV 

11.9V 

11 

OV 

6V 




11 

OV 

OV 

12 

OV 

OV 




12 

OV 

OV 

13 

OV 

4.7V 










P5002 


P71 


P31 


IPM 


P71 

P72 & P73 

PIN 

STBY 

RUN 

PIN 

STBY 

RUN 

1 

OV 

5V 

1 

OV 

GND 

2 

OV 

5V 

2 

OV 

GND 

3 

OV 

GND 

3 

OV 

5V 

4 

OV 

GND 

4 

OV 

5V 

5 

OV 

GND 

5 

NC 

NC 

6 

OV 

GND 

6 

OV 

58V 

7 

OV 

NC 

7 

OV 

58V 

8 

OV 

58V 

Pc 

9 

OV 

58V 

10 

OV 

NC 

11 

OV 

193V 

12 

OV 

193V 


P208 


Spring 2008 POP Training 


149 


Schematics 





